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वस्त्र मंत्रालय 
( पटसन प्रा युमा का कार्यालय ) 

अधिसूचना 

झलकत्ता , 12 मिमम्बर , 1989 
का , मा . 718 ( अ ) : - पटसन ( अनुज्ञापन एवं नियंत्र ) प्रादेश , 1961 के खण्ड 8 द्वारा प्रवन्न शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , मैं पार . एन . दे, पटसन प्रयुक्त एतद्वार, बी . ट्वोरम ( एक प्रकार का पटमन वस्त्र ) की 
साइज 112 . 4 से , मीटर x 67 . 5 मे . मीटर साम्य वजन सिला किमारा 112 . 00 सें . मीटर एच . मी 
1020 ग्राम प्रति बोरा 8x8 . 3 - नीले शुष्क सिमा है तथा अन्य दृष्टियों से वर्तमान भा . मा . ( 2586 -1984 
प्रयतम संशोधित ) के अनुरूप है, अधिकतम बहिनिर्माणी कीमत 1, 016. 48 रुपये प्रति एक सौ बोरे नियत करता ) 
है । इसी अधिकसम कीमत पर उसका क्रय अथवा विक्रय अगस्त महीने , 1989 के दौरान किया जायेगा । 
2535 GI/ 89 


2 


: THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - Sec . 3(ii ); 


इस अधिसूचना के अधीन नियत की गई एक मात्र कीमत उत्पादन शुल्क उपकर जो पटसन निर्माण प्रधि 
नियम , 1983 के अन्तर्गत देय होगी , विक्रय कर जो क्रेता को वास्तविक खर्च के अनुसार बहिनिर्माणी कीमत 
far 
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MINISTRY OF TEXTILES 
(Office of the Jute Commissioner ) 

NOTIFICATION 

Calcutta , the 12th September , 1989 
S . O . 718 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by Clause 8 of the Jute 
(Licensing & Control) Order , 1961, 1, R , N . De, Jute Commissioner hereby 
fix Rs. 1 ,016 .48 per 100 bags as the maximum ex -factory price at which B . Twills 
( a variety of Jute Textiles) of the size 112 .4 cms. X 67 .5 cms. Hd. W . I. P . 
112 . çmh , Hd . 1020 Gms, per bag , 6 X 8 , 3 blue dry sewn and conforming in all 
other respects to the current ISI specification (No. IS : 2566 - 1984 as amended 
up -to -date) shall be purchased or sold during the month of August, 1989 . 

2 . The price fixed under this notification shall be exclusive of duty of 
excise , cess payable under Jute Manufactures Cess Act, 1983 and sale tax which 
shall be paid in addition to the ex - factory price by the purchaser at actuals , 

[ F . No. 8 |3 |88 - Jute ] 
R . N . DE, Jute Commissioner . 
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